FRANCISZEK SALEZY DABROWA 


DĄBROWSKI 


oficer b. wojsk polskich, 


przeżywszy lat 54, rozstał się z tym światem w dniu 15 Czerwca 1877 r. w Czernichowie. 


Odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w dniu 17 Czerwca o godzinie 4te po południu, 
na które pozostała rodzina Krewnych i Przyjaciół zmarłego zaprasza. 


